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8319 +535 -219 =23 
8400 +534 -219 -23 
8600 +531 -220 -23 
8800 +528 -221 =22 
9000 +524 -222 =22 
9200 +520 -223 =22 
9400 +515 -224 =22 
9600 +509 -225 -21 
9800 +503 -226 -21 
10000 +497 -228 -21 
10200 +491 -228 -21 
10400 +484 -230 -20 
10600 +476 -231 -20 
10800 +468 -233 -20 
11000 +459 -236 -20 
11200 +450 -238 -20 
11400 +441 -240 -19 
11600 +433 -241 -19 
11800 +425 -243 -19 
12000 +416 -244 -19 
12200 +408 -245 -19 
12400 +400 -245 -18 
12600 +393 -244 -18 
12800 +385 -243 -18 
13000 +376 -242 -17 
13200 +367 -242 =17 
13400 +357 -241 =17 
13600 +346 -241 -17 
13800 +333 -241 -16 
14000 +319 -241 -16 
14200 +307 -241 -16 
14400 +296 -242 -16 
14600 +287 -243 -16 
14800 +276 -244 -16 
15000 +266 -245 -15 
15200 +254 -247 -15 
15400 +240 -249 -15 
15600 +224 -252 -16 


15722 +190 -261 -16 


15600 +182 -264 -16 
15400 +169 -268 =17 
15398 +169 -268 -17 


